LEOPOLD LUFTIG 


Dr. Medycyny, Chirurgii 1 Akuszeryi, 


przeżywszy lat 25. dnia 5 Lipca 1877 r. rozstał sie z tym swiatem. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 6 Lipca b. r. o godz. 5 popołudniu z domu Nr. 55 
przy ulicy Grodzkićj na cmentarz Izraelicki, na które rodzina zmarłego— Kolegów, Znajomych i Przy- 
jaciół zaprasza. 


Kraków— I'rukarnia Uniwersytecka. 


